L. s. 632/1855. 


Ales. 118- 


Sprawozdanie 


komisyi drogowej o petycyi gminy miasta Krościenka w spra- 
wie udzielenia zasilku z funduszu krajowego na dokończenie 
mostu na Dunajcu. 


Wysoki Sejmie! 


Obszar miasteczka Krościenka przedzielony jest rzeką Dunajcem na dwie nierówne 
części, z których część położona po lewym brzegu rzeki mieści w sobie kościół, tudzież wszystkie 
urzędy i instytucye w mieście znajdujące się, jako to: sąd powiatowy, szkołę i koszary żan- 
darmeryi. Mieszkańcy osiedleni po prawej stronie rzeki zmuszeni byli zatem dla załatwienia 
swych codziennych spraw przeprawiać się czółnami na drugą stronę Dunajca, gdyż pomiędzy 
obydwoma brzegami nie było dotąd żadnego stałego połączenia. 

Nadzwyczaj szybki prąd rzeki utrudniał zawsze przeprawę na drugą stronę, a bardzo 
często przewóz lekkiemi cezółnami urzędownie wzbranianym być musiał, ile razy wskutek opa- 
dów atmosferycznych stan wody na Dunajcu o tyle się podnosił, że przeprawianie się przez 
rzekę z niebespieczeńztwem życia połączonem było. 

Ten dla mieszkańców miasta Krościenka nadzwyczaj niedogodny stan rzeczy, skłonił 
miejscową radę gminną do powzięcia na dniu 28. Stycznia 1885. r. uchwały tej treści, że dla 
stałego połączenia obydwóch rzeką przedzielonych części miasteczka ma być zbudowany kosztem 
gminy most o drewnianych przęsłach z pokładem dylowanym i wtakiej szerokości, aby i jedno- 
konne wózki góralskie przez tenże przejeżdżać mogły. 

Wydział krajowy w odpowiedzi na prośbę zwierzchności gminnej w Krościenku w tej 
sprawie pod dniem 23. Lutego 1885. r. wystosowaną, reskryptami z d. 24. Marca 1885. 1. 13.040 
i z d. 7. Kwietnia 1885. 1. 16.874, nietylko zezwolił gminie na postawienie mostu, ale polecił 
zarazem konduktorowi dróg krajowych p. Kamińskiemu, aby pod względem technicznym udzielił 
zwierzchności gminnej wszelkiej wymaganej pomocy. 

Wedlug więc przez p. Kamińskiego wypracowanego a przez inżyniera krajowego 
p. Rymaszewskiego przejrzanego planu wybudowany został na rzece Dunajcu most 127m dłu- 
gości a 3,5m szerokości o jedenastu przęsłach, kosztem 2.978 zł. 79 et. w. a. 1 chodzi obecnie 
tylko o to, aby tak kosztowny przedmiot budowlany zabezpieczyć na przyszłość od możliwego 
zerwania przez raptowną powódź lub płynącą krę lodową, w którym to celu konieczną jest 
potrzeba postawienia ochraniających lodowców. Gdy szezupłe zasoby gminy miasta Krościenka 


już przez samą budowę wyczerpane zostały, przeto Zwierzchność gminna wniosła prośbę do 
Wysokiego Sejmu o udzielenie z funduszów krajowych stosownej subwencyi na dokończenie 
wyżej wskazanych robót oelironnych, które według przybliżonego rachunku około 600 zł. ko- 
sztować będą. 

Zważywszy, że wybudowanie mostu dla stałego połączenia rzeką rozdzielonych czę- 
ści Krościenka ma bardzo doniosłe znaczenie dla przyszłego rozwoju tego miasteczka. 

Zważywszy, że budowa ta pod kierunkiem i nadzorem inżynierów krajowych 
uskutecznioną została. 

Zważywszy dalej, że środki ubogiej górskiej miejscawości przez samą budowę mostu 
prawie całkiem wyczerpane zostały, a zaniechanie robót ochronnych gminę na utratę całej dotąd 
wydanej kwoty narazićby mogło. 

Komisya drogowa wnosi: 

Wysoki Sejm raczy uchwalić: 

„Poleca się Wydziałowi krajowemu, aby z rubr. X. wydatków na rok 1886 z fun- 
duszu przeznaczonego na zasiłki dla dróg gminnych wypłacił gminie miasta Krościenko tytu- 
łem subwencyi na budowę lodowców ochronnych przy moście na Dunajcu kwotę dwiestu zło- 
tych wał. austr.“ 


Lwów 31. Grudnia 1885. 


Przewodniczący : Sprawozdawca 
y p 


Meciúski. Wincenty Gnoirski. 


